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この度は、 「HDPN-U シズ f (が下、本製品と呼びます）をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。 
Windows 環境でご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。 


がフォーマット済みのため、そのまま使用できます 


本製品はフォーマット済み （ 1パーテイシヨン、 FAT 32 ファイルシステム)の 
ため、 Windows 環境ではフォーマットする必要はなく、そのままでお使い 
いただけます 。 （Mac OS X 10.4 〜10.5の場合は FAT 32 ファイルシステ 
ムでちご使用いただけます。） 

NTFS ファイルシステ厶で使用する場合、またはパーテイシヨンを分ける 
など再フォーマットする場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。 


Stepi 接続しよう 


A パソコンの電源スイツチが 
^ ON にします 


まだ本製品を接続しないでください。 


③ノ \0ソコンに接続します 



パソコンの 
US 己ポートへ 


コネクターの向きにミ主意 


US 巨コネクターは接続でさる向さびずまつでいます。接続しにくいとさ 
は無理せす、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接 
続しようとすると、 US 巨クーブルやパソコンの US 巨ポートび破損する恐 
れびあります。 


み 弊な製 C 目 US 2 シリース'や USBA ブに接続する場台 

齊社製 C 巨 US 2 シリーズや、電源コンじントに接続しでいない US 巨ノ\ブ 
(モニターやキーボードにある US 巨ポートを含む）に接続する場合は、別 
売りの AC アダプター ( US 巨- ACADP 3) または US 巨ブースタークーブル 
( US 巨- BP ) 等び必要となります。 AC アダプターや US 巨ブースタークーブ 
ル等を使用すると動作び安定します。本製品に AC アダプターを接続する 
時は、本製品をパソコンに接続しでいない状態で行つでください。 


由 

別売の AC アダプター ( USB - ACADP 3)、 USB ブースター 
ケーブル ( USB - BP ) はこちらでお買い巧めいただけます。 

アイオープラザ ■ 

i 口 PLAZA 

http ;// www . ioplaza.jp | 


FAT 32 ファイルシステ厶で保をできる1ファイルの I 
最大ファイルサイズは 4 G 巨までです 


1ファイルのサイズび 4 G 巨を超えるファイルを保ちする場合は、 NTFS フ 
アイルシステ厶でフオ ー7 ツトする必要びあります。 

NTFS ファイルシステムで使用する場合は画面で見るマニュアルをご覧 
ください。 


Step 2確認しよラ 


コンピュータ(マイコンピュータ） 

でアイコンの追抑を巧認 

じ乂下のハードディスクのアイコンが増えていれば 
本製品を使用できます。 
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み ドライブできは環境により異なります 

ドライブ文き（ドライブアイ〕ン横のアルファベット表示）は、お使いのパ 
ソコン環境により異なります。 

み パソコン環境により OS 標準のアイコンび表示 
される場をびあります 

また、本製品を再フォーマットすると OS 標準のアイ〕ンび表示されます。 

上図のよラな本製品出荷時のアイコンで表示させたい場合は、ダウン□一 
ドソフトウェアの『出荷時設定ツール(アイ]ン設定ツール)』をご使用くだ 
さい。ダウン□—ドソフトウェアについではな下の URL をご覧ください。 

http : // www.io data.j p / support / pro auc t / hdpn - u / 

W 上で本製品にデータを書き込むことが可能です。 

データのコピーちまについで詳しくは本紙裏面をご覧下さい。 


► ►► 


使用上のごを意 


Step 3 取りがしま順を覚えようこんなときには；> 


Xここではパソ]ン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。 


、タスクトレイのリムーノ\フル 
ツールをクリック 



[ 勺 、) ッウ I— 

徊面例 : Windows Vista ®) 


当竺 J •が 8 s 倍涨織 


► Windows XP :し去 

► Windows 2000 :曼 


(2) 本製品の表/示をクリック 


■ USB 大奋 *! 日苗な H ■ドライブ （ F ;) を安をにぶりかします 


か ドライブでまは環境により異なります 

ドライブ文き（ドライブアイコン横のアルファベット表示）は、お使いのパ 
ソコン環境により異なりまを 


⑤メッ它ージを«認します 
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クリック片: ■■■; 


(画面例 : Windows Vista ®) 


み 表示は OS により異なります 

参 Windows XP の場合 ： [X] をク IJ ックします。 

♦ Windows 2000の場合： [ OK ] ボタンをクリックしま 


④取りがします 



ヶ- 裂韶織-を 


ケーブルを巧くときは、ケーフ'ル部分を引*: 
張らずコネクターを持って抜いでくださし、。 


•スタソ\'イ、休止、スリーブサスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合がありま不 
参ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があります。 

参本製品にソフトウェアをインストールしないでくださし、。 OS 起動時に実行されるプ□グラムが見つからなくな 
る等の理由により、ソフトウェア(ワープ□ソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります^ 

参本製品接続時、他の USB 機器を使5場合にミ主意してください。 

■本製品の転送速度が遲くなることがありま？； 

■本製品を USB ハブに接続しても使えなしにとがありま1"。その場合は\パソコンの USB ポートに直接、接続してください。 
• Windows と Mac OS では、フォーマット形式の違し、により併用することはできません。 

(Mac OS X 10.4〜10.5で使用する場合は、じ>(下の URL にある [ Mac ユーザー向け】 「 Mac と Windows で外付 
けハードディスクを共用する場合について」をご覧ください。） http :// www . iodata . jp / support / product / hdpn - u / 


本製品のアイコンびない 



必下の点をご確認ください。 

- USB クーフ''ルの接続を確認 

-接続する USB ポートを変えでみで<ださい。八ブに接続しでいる場合 
は、パソ〕ンの US 巨ポートに直接、接続しなおしでください。 

- [] ンピュ-夕]([7イ]ンピュ-夕])の樣示卜撮新の情報に更新] 
をク IJ ツクしでください。 


異常音び聞こえる 


US 巨ポートの供給する電源び足りない巧能性びあります。 

別売りの AC アダプター ( US 巨- ACADP 3) または US 巨ブースター 
クーブル (US 巨- BP ) をお使いください。 


这 


♦ Windows Vis ね®でユーザーアカウント制御の画面び表示された 


[続行]ボタンをク IJ ツクしでくださし、。 


「取り外しできません」のメッ t - ジび表示された場含 


使用しでいるソフトウェアを全で終3しでから、取り外しを巧って下さい。 
それでも同じメッじージが表示された場合は、パソコンの電源を切つでか 
ら本製品を取り外しでください。 


フォーマットしたい場合 


画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください。 


Windows 用 

フアンクシヨンボタンについで 



ボタン操作 

動作 

詳細 

1度巧す 

バック 

アップ 

ミ見でいる(アクティブになっでいる） 
フォルダ内のデータを本製品 
( HDPN - U ) にコピーします。 

ドライブ 

オープン 

コンピュータ(またはマイコンピュータ） 
一本製品のアイ〕ンをダフ'ルクリックと 
いった操作をせず本製品 ( HDPN - U ) を 
すぐに開くことびで含ます。 

長巧し 
(約2秒） 

本製品の 
取り外し 

本製品 ( HDPN - U ) のパソコンから 
の取り外し処理をおこないます。 


※ファンクションボタンの機能は『〕ピッたろう』と連携しで行われます。 
『コピッたろう』の詳細は本紙裏面【ソフトウェアのダウン□—ドにつ 
し、で】および画面で見るマニュアルをご覧ください。 


画面で見る7ニュアルについで 


基本操作や再 フォーマッ ト手順、 Q & A 等について 
詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください 

①下記の URU こアク t スします 

http://www.iodata.ip/suDDort/product/hdpn-u/ 

⑤インターネット上で開きます 

[『画面で見る7ニュアル』を開く ( Windows 用)]をクリックし、開きます。 
















































































dH 写真データがピクチヤほたは MyPictures ) に保存されている場合 

か Windows XP の場合 




G を-1 _ 


スタートボタン^マィピクチャの順にクリックし、開きます。 
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ア—夕をコピ■してみよう 


①デ-夕の保奋場所を開きます1 


本製品を使用中にデータび'消失した場合でち、 
データの保証は一のいたしかねます。 

ミ主意 が障や巧一に備えで定期的にバックアップをお取りくださし、。 


(画面例 : Windows Vista ®) 


み 写真データの保奋場所び不明な場台 


カメラに添巧のソフトウェアを使用しで写真データをパソコンに保ちされでいる場 
合、各ソフトウェアにより保径場所び異なることびあります。 

各ソフトメーカー様に写真データの保管場所についでご確認ください。 


^ Windows 2000の場合 

[マイコンピュータ]一[マイドキュメント]一 [My 円な ures ] の順にクリックし、開きます 



コピーしたいデータがドキュメント（またはマイドキュメント）に保存されている場合 

み データの保を場所び不明な場合 

ご使巧のソフトメーカー様にファイルの保管場所等についでご確認ください。 
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③データをコピーします 


コピーしたいデータを選択して、右クリックし、 
メニューから[コピー]をクリックします。 


か 複数のデータを選択したい場合 

[ Ctrl ] キーを押しなびら選択するデータを順にク IJ ックします。 
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] ピー先フォルダに同じ名前のファイルびある場合、ウインドウび表示され、動作を還択します。 

Windows Vista @ の場含 


Windows XP / 2000の場合 



移動しで置換 づ上書きコピーします。 

移動しない ぅデータはコピーされません。 

移動するび両ちのづ自動でファイル名を変更し、 
ファイルを保持するデータをコピーします。 
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はい马上書きコピーします。 
いいえ与>データはコピーされ 
ません。 


ソフトウェアのダウンロードについで 


巧3 •上級害向 I 巧 


本製品をより便利にお使いいただけるよラ、 
ろ記のソフトウェア等をご用意しでおります 


か ソフトウェアを使用しなくでち本製品はお使いいただけます 

ち記のソフトウェアを使用しなくでも、本製品へのデータのコピーは 
おこなえます。ち記のソフトウェアは必要な場合のみお使いください。 


み ソフトウェアはダウン□—ドしでお使いください 

じ(下の URL にアクじスします 

http://www.iodata.jp/support/product/hapn-u/ 

画面の指示に従ってソフトウェアをダウン□-ドし、辭凍します。 

インストールおよび使用ちまについでは『画面で見るマニュアル』をご覧下さし、。 


USB 2.0 高速転送ソフト 
『7 ッノ \US 巨』 

USB 2.0 の実効転送速度を 
向上させるソフトウェアです。 
※設定は管理蓄権限で□ヴオンしで 
ご利用 < ださい。 

ディスク□ック ツール 

『HDD □ック』 

ノ\-ドディスクを丸ごと□ックし、 
設定したノ V タコンじ(外で利用 
できなくします。 

※設定は管理客権限で□ヴオンしで 
ご利用 < ださい。 


み 上記赵外のソフトウェア(こついで 


ロピッたろラ』をはじめとする上記な外のソフトウェアについでは、画面 
で見るマニュアルをご覧下さい。 


デジタルライフの夢を拡げる 

I 夏アす ‘ Tt — •データ機器 

本社サポートセンター:干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2T 目84番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 


Copyright © 2009 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2009.05 .26 






























































































































































